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Un ob jet rapproché est vu par l'oeil sous le plus grand 
diamètre apparent quand il est placé au Punctum 
Proximum PP. Cette position impose en même temps 
l'accommodation maximale (vergence maximale). 

A cet égard, l'œil myope manif este une supériorité sur 
les autres yeux. 



Pour 


réduire 


ou même supprimer 
accommodation, on substitue à la vision directe 
de l'objet celle de l'image qu'en donne un système 
optique. 
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Pour éliminer l'encombrement, l'image est formée 


loin de l'œil et de préférence au Punctum Remotum , 
son diamètre apparent devant être aussi grand que 
possible. L'image est alors virtuelle. 



Une Loupe est une lentille épaisse convergente 
de courte distance focale f *, comprise entre 2 
et 10 cm, utilisée par un œil myope ou 
. emmétrope, donne de l'objet une image virtuelle 
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Lobiet à examiner étant placé entre la Loupe et son plan 
f ocaï objet F, l’image est droite, virtuelle et agrandie. 


La mise au point consiste à amener l’image virtuel le AB 
entre les deux punctums (PP et PR) de vision distincte 
de loeil , en modifiant la distance de lobjet à la loupe. 





La latitude l de mise au point est alors la 

distance des positions extrêmes A 1 et A z entre 
lesquelles doit se trouver l'objet pour que son 
image soit bien visible par l'observateur, donc 
cette image doit être placée entre les deux 

Punctums (Proximum et Remotum). 

les deux positions extrêmes A 1 et A z , comme 
l'indique la figure, sont conjugués des punctums 
PR et respectivement. 

La mesure algébrique A^A Z est la latitude l 
d'accommodation de l'œil armé de la loupe. 
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où D et d sont les distances maximale et minimale de vision distincte de 


l'observateur. 
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Relation de Descartes 
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A z a pour image PP 
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La puissance d'une loupe 

l'efficacité de la loupe est caractérisée par l'angle p 
sous lequel est vue l'image A'B’ observée. La puissance P 
d'une louoe est déf inie comme suit 
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P est le diamètre apparent de 
l’image A'B', et AB désigne la taille 
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de l’objet à examiner. 
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Image virtuelle agrandie 
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L'image 


A*B* 


est 


virtuelle aqrandie 
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Remorque : Quand l'objet est placé dans le plan focal objet F, son image 
est formée à l’infini. Dans ce cas, son diamètre (3 est exprimé comme 
suit : 



p est le diamètre apparent de 
l'image A'B', et a est le 
diamètre apparent de l'objet 
AB . Le grossissement & est 
défini comme suit : 
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Grossissement 





Un microscope est un instrument de très fort 
grossissement comprenant un objectif, assimilable à une 
lentille mince très convergente, et un oculaire jouant le 
rôle de loupe dans l'examen de l'image réelle, très 
agrandie, que l'objectif donne de l'objet examiné. Le 
microscope est alors rassociation de deux systèmes 
convergents. Il sert à observer de petits objets 
rapprochés . 
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Son fonctionnement idéal : lorsque l'image réelle donnée 
par l’objectif se trouve dans le plan focal objet de 
l’oculaire (dans ce cas l'œi I normal n'accommode pas). 
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où p est le diamètre apparent 
de l'image, et AB désigne la 
taille de l'objet à examiner. 
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La Puissance : 


Le grossissement : 


P est le diamètre apparent de 


de l'objet 


est le diamètre apparent 




d m est la distance minimale de vision distincte 






La mise au point à l'infini 
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L'image finale 
A' B’ est située 
sur la rétine. 
L'observation 
sans fatigue 
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